() El Museo de Arte Moderno de Medellín 
tiene el gusto de invitarle 
a la celebración de los 


N 


de la firma del Acta de Fundación. 
Concierto 

Orquesta Filarmónica de Medellín 
Director: L. Alberto Correa 


6 Fecha: Miércoles 19 de octubre de 1988 


Hora: 7:00 p.m. 

Lugar: MAMM 

Cra. 64B No. 51-64 

Agradecemos la colaboración de la Dirección 


de Extensión Cultural Departamental 
y de la Orquesta Filarmónica de Medellín. 


